قائمة اسعار الخدمات 
سے لاا 


شركة زهراء الجوف الطبية 


امسو Zahraa Al-Jou! Medical‏ 
ا عيادة الاسنان 
كشف طبيب ا ع اننم الخد قيمة الخد 
كنف شت اس a‏ 5 
كشف طبيب نانب 100 شنا ناخ 
كشف طبيب نانب اول | 300 كع عو 200 
كشف طبيب استشاري 400 خت ضرس العقل 200 
٠تركيب‏ مغذي 150 فتح خراج بالفم 250 
E]‏ 30 تنظيف أسنان 200 
آبرة عضل 20 تلميع أسنان 200 
قياس ضغط الدم 20 حشو موقت 100 
قياس الوزن و الطول 20 حشو بلاتين سطح واحد 300 
تخطيط قلب 120 حشو بلاتين سطحين 350 
كمادات 50 قو بلاتين ثلاثة أسطح 400 
غيار عادي 1 TES‏ حشو كمبوزيت ضوئي سطح واحد 300 
غيار حروق 100 حشو كمبوزيت ضوئي سطحين 350 
استنشاق بخار 60 حشو كمبوزيت ضوبي ثلاثة أسطح 400 
استنشاق بخار بالأكسجين 120 تركيبة بورسالين 500 
خرم الاذن | 100 تركيبة زيركون 800 
خرم الانف 100 تركيبة ايماكس 950 
فك غرزة 50 تبييض أسنان زووم | 1000 
قياس مستوى الاكسجين 100 تركيب ماسة 300 
بانوراما اسنان 350 
قسم فحص العمالة 
اسم الخدمة قيمة الخدمة 
شهادة صحية 350 
فحصة اقامة 300 
اختبار توظيف 400 
فحص مندوب توصيل 350 
فحص رخصة قيادة .ا 
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عيادة الانف و الاذن و الحنجرة 
اسم الخدمة قيمة الخدمة 
غسيل جيوب انفية 0 | 
حو انف امامي 170 شركة زهراء الجوف الطبية 
تخطيط سمع 300 بم 
فتح خراج على اللوزة 400 1 عيادة العظام و الكسور 
شفط صديد الاذن 180 اسم الخدمة قيمة الخدمة 
كي كيميائي للأنف 180 حقن مفصل 300 
عينة من الانف 180 | حقن خشونة المفاصل بالهيالجان 600 
منظار انف 180 حقن موضعي بلازما بالمفصل 350 
استخراج جسم غريب 200 ١‏ حقن موضعي كورتيزون بالمفصل 350 
حشوة انف امامي خلفي 200 حقن موضعي هيالورنك بالمفصل 400 
حشوة اذن 100 حقن هشاشة و تحاليل 3000 
كي نزيف الانف 20 _ )| جبس تحت الركبة اطفال 250 
قياس ضغط الاذن 100 جبس فوق الركبة اطفال 250 
غسيل اذن واحدة 100 جبس تحت الركبة بالغ 400 
منظار حنجرة 250 جبس فوق الركبة بالغ 450 
سحب صديد اللوز 220 جبس تحت المرفق اطفال 250 
جبس فوق المرفق اطفال 300 
IT‏ 2 جبس تحت المرفق بالغ 300 
عيادة النساء و الولادة _ حص ج س ب E‏ 300 
اسم الخدمة قيمة الخدمة 
ETT‏ 900 كيس وري 356 
ركيب لو كبش حول الصذر 500 
ازالة لوب 350 بلظلون جبس 600 
کي عنق الرحم 1500 تركيب رباط ضاغط 100 
GREE‏ 300 تركيب حامل ذراع 100 
ازالة كيس بد بارثولين 1000 فك جيش" 350 
ازالة ربطة عنق الرحم 900 E i‏ 55 
ازالة زائدة لحمية 450 تلاج ت - 
بناج ت الخد لست تهذيب بتر الاصابع E‏ 
ع وبي 300 بزل دم من المفصل 350 
ع دست ازالة جبس 200 
اع سو قار ثلاثي الابعاد 350 استنصال كيس زلالي 500 
ا 3500 استنصال كيس دهني 600 
تركيب شريحة 1200 
ازالة شريحة 60 سعد 58 
تخطيط جنين 500 
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0 
عيادة الجراحة والمسالك البوليه 9 
اسم الخدمة ] قيمة الخدمة 
طهارة ثلاث اشهر 0_| 
عينة سائل بروستاتا 150 
عفد شركة زهراء الجوف 1 
عملية صغيرة 300 شرك زهباء امول الغبية 
تدليك بروستاتا 150 
تنظيف قدم سكري 350 
ازالة ظفر 250 
تركيب قسطرة 200 
ازالة قسطرة 2 4 5 
ا 50 عيادة الجلدية و التجميل 
3 0 ا اسم الخدمة قيمة الخدمة 
فتح خراج متو 200 ل 
قنخ خراج كبير 350 استنصال زوائد جلدية 150 
ج كب س 0 
كيس دهني صغير 250 حن مودي ۴ 10 
كيس دهني كبير 350 كي بجهاز كهربائي 100 
- با 0 
اخراج جسم غريب عميق 330 RT‏ بشرة 0 
اخراج جسم غريب سطحي 200 تلت ادال aê‏ كامل 7 
غرزة جراحية من 1-5 150 جلمد ازال ین كامل. لجع 900 
TE r‏ 56 جلسة ازالة شعر منطقة الرجل 350 
ر چ جلسة ازالة شعر منطقة اليد 350 
عبادة ال 8 جلسة ازالة شعر منطقة الظهر 400 
: ب 5 TFT E‏ | جلسة ازالة شعر منطقة البطن 400 
2 همع 300 جلسة ازالة شعر منطقة الابط 350 
ر 150 جلسة ازالة شعر منطقة البكيني 500 
ا 505 جلسة ازالة شعر منطقة الوجه 350 
مسحة داخل الملتحمة | 150 جل ميزه ل دك 
فحص ضغط العين 100 جلف مززو تلطقة صتخي 100 
لاح قاع انين 5 جلسة ميزو منطقة كبيرة 1200 
تحصن رة | هه خفن فيان ١‏ ماي 0_| 
تسليك القناة الدمعية 140 کان و نے 800 
فتح خراج بالجفن 280 جلت تقزر ملق كاانة _ 0 
EE 7‏ 150 جلسة تشقير منطقة صغيرة 350 
عدسات لاصقة 1 120 جلسة پار CET CO‏ 1 50 
حقن داخل الملتحمة 150 تقشير كريوني منطقة صغيرة 0 
تقشير كربوني منطقة كبيرة 900 
تقشير كيميائي منطقة صغيرة 500 
تقشير كيميائي منطقة كبيرة أ 1000 
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اسم الخدمة 
آشعة الجمجمة - منظرين 
أشعة الجمجمة - منظر واحد 
أشعة قاع العين - - منظر واحد 
أشعة الجيوب الأنفية - منظر 
أشعة الفك - منظر واحد 31 
أشعة مفصل الفك - منظر واحد 
أشعة العظم الأنفي - منظر واحد 
أشعة البلعوم - منظر واحد 
أشعة الصدر - منظر واحد 
أشعة عظمة القص - منظر واحد 
أشعة الضلوع - منظر واحد 
أشعة عظم الترقوة - منظر 
أشعة مفصل الترقوة ‏ منظر 
أشعة البطن - منظر 
. أشعة الحوض - منظر 
أشعة الفقرات - منظرين 
أشعة الفقرات - ؛ منظر 
أشعة صبغة مسالك 
أشعة صبغة الرحم 
أشعة صبغة ناسور 
أشعة صبغة باريوم 
فحص هشاشة العظام 
تصوير الثدي -4 منظر 
أشعة مفصل الكتف - منظر 
أشعة عظم اللوح - منظرين 
أشعة عظم الذراع - منظرين 
أشعة مفصل المرفق - منظرين | 
أشعة مفصل اليد - منظرين 
أشعة مفصل الفخذ ‏ منظرين 
أشعة مفصل الركبة - منظرين 
أشعة مفصل الكاحل - منظرين 
أشعة عظم الفخذ ‏ منظرين 
أشعة عظم الساق - منظرين 
أشعة عظم القدم - منظرين 
الغدة الدرقية التليفزيونية IE‏ 
الغدد اللعابية التليفزيونية 
الثدي التليفزيونية 
البطن التليفزيونية 
المسالك البولية التليفزيونية 
المفاصل التليفزيونية 
دوبلر أوعية الرقبة التليفزيونية 
دوبلر الأطراف - طرف واحد 
دوبلر الشريان الكلوي 
دوبلر كيس الصفن 
أشعة مهبلية التليفزيونية 
أشعة البروستاتا التليفزيونية 
متابعة التبويض التليفزيونية | يك 
الحمل - عادية 
الحمل - ثلاثي الأبعاد | 
دوبلر الحمل 
خلع الولادة 
أورام سطحية 
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شركة زهراء الجوف الطبية 
Lahraa A-lou! Medical Company‏ 


قسم المختد 
اسم الخدمة قيمة الخدمة 

صورة الدم 100 

2 ع قسم المختبر 

هيموجلوبين الدم 3 

سكر تراكمي_بالدم 200 ا ال EIS‏ 

معدل الترسيب 100 الصفراء بالدم - المباشر 

قصيلة الدم 70 الصفراء بالدم - كلي 70 

زمن التجلط 70 هرمون النمو 250 

جرثومة الحمل - مبدني 250 PSA‏ 250 

جرثومة الحمل تأكيدي 300 الزنك 300 

البلهارسيا بالدم 150 الاجسام المضادة للكارديولين 200 

تحلیل بول 100 ANTI-TPO‏ 500 

تحليل البراز 100 CK-MB‏ 150 

اختبار حمل_بالبول 70 LUPUS‏ 350 

اختبار حمل بالدم 80 الصفائج الدموية __ 50 

اختبار حمل - كمي 250 الاجسام المضادة للنواة A۸‏ 250 

جرثومة المعدة - مبدلي 100 فحص السائل المنوي C۸5۸‏ 2 450 

جرثومة المعدة - براز 250 فحص سائل منوي عادي 200 

جرثومة المعدة - زفير 350 فحص سائل مٺوي رقمي 300 
200 المغنيسيوم 100 
200 الكلور 100 
300 الصوديوم 100 
200 النحاس 350 
150 الفسفور 100 

كه ı50"‏ 2 غدة جار درقية 350 

D-DIMER 150‏ 220 
M.A.U 150‏ 180 
380 الكيرياتينين كفاءة الكى 250 
380 الملاريا 200 
100 كالسيوم متأين 280 
100 البوتاسيوم 100 
ALP 250‏ 100 
OCCULT BLOOD 800‏ 180 
PT 200‏ 230 

هرمون اوستراديول 280 PTT‏ 250 

هرمون_البروجيستيرون 280 المسحة SMEAR‏ 70 1 

هرمون اف إس اتش 250 مخزون الحديد 200 

هرمون الغدة الدرقي تي 4 230 الروماتزم 50م 140 

هرمون الغدة الدرقي تي 3 230 الروماتيويد عم 140 

هرمون التستوستيرون 280 VDRL‏ 150 

هرمون تي إس اتش 250 ESR‏ 80 

هرمون ال اتش 250 CRP‏ _ 150 

هورمون الحليب 250 انزيم القلب 150 ع 

حمض يوريك بالدم 100 

البولينا 100 

كرياتينين - الكلى 80 

الحديد بالدم 200 

كالسيوم بالدم 50 

الزلال بالدم 80 

انزيم كبدي 560۲ 70 

انزيم كبدي 5687 70 
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